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Zur Beachtung! 

Die Liefemngen an Besteller in Deutst flland 
werden auf Grand der vom Zentralverband der 
deutschen elektrotechnischen Industrie heraus- 
gegebenen „Allgemeinen Ueferbedingungen* 
ausgefuhrt. 

Mil der Ausgabe dieser Liste werden uriSi n 
bislwrigen Listen tiber elektrist he QUUUampen 
ungtiltig. 
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Anderung der Listenpreise P. L. 95 



Anderung der Listenpreise R L. 95 

Mit Wirkung ab 27. Juli 1925 sind folgende Preise geandert 
worden: 

Bergmann-Drahtlampen 

aus gezogenem Leuchtdraht 

5-50 HK, 20 -260 Volt, Birnenform Mk. 1,30 

5—50 „ 20-260 „ Kugelform „ 1,50 

100 „ 100—260 w Birnenform „ 2,60 



Bergmann-Spiraldraht-Lampen 

Luftleere Lampen 

15- 60 Watt, 100— 260 Volt, Birnenform Mk. 1,50 

15—60 „ 100—260 „ Kugelform „ 1,60 

100 n 100—260 n Kugelform 9 2,60 
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Vorwort 

In dieser Liste sind die Fabrikate der Gliihlampen-Fabrik der Bergmann-Elekrricitats- 
Werke, Aktiengesellschaft, Berlin, verzeichnet. 

Unsere Gliihlampenfabrik wurde im Jahre 1904 errichtet, und seit dem Jahre 1912 
stellen wir unsere Bergmann-Lampen nach den neuesten Patenten aus gezogenem 
Wolframdraht her. 

Die wohl am meisten verwendeten Lampen sind die 

Bergmann-Metalldrahtlampen, 

die als normale, luftleere Lampen in Birnen-, Kugel- und Kerzenform mit etwa 1 Watt 
spezifischem Energieverbrauch fur die mittlere horizontal Hefnerkerze hergestellt werden. 
Sie werden hauptsachlich in hellem Glase ausgefuhrt, konnen aber auch zur Erzeugung 
von diffusem Licht mattiert werden. 

Wahrend die Bergmann-Metalldrahtlampen zu allgemeinen Beleuchtungszwecken 
dienen, empfehlen wir zur Beleuchtung groflerer Flachen die gasgefullten Lampen, die als 

Bergmaan-Sparwattlampen 

bekannt sind. Diese Lampen haben unter anderem den besonderen Vorteil, dafi ihr Strom- 
verbrauch niedriger als bei den luftleeren ist; bei den groBeren Sparwattlampen betragt 
der Stromverbrauch nur etwa ' 2 Watt fur die Hefnerkerze, Durch besondere Anordnung des 
Fadensystems und Fullung mit indifferentem Gas geben diese Lampen ein weifies, 
glanzendes Licht und werden besonders in den hoheren Kerzenstarken in Verbindung mit 
geeigneten Reflektoren und Armaturen zur Beleuchtung von StraBen und Platzen, sowie von 
Bahnanlagen, Lagerplatzen usw. verwendet Die kleineren Typen dieser Sparwattlampen 
werden vermoge ihres weiBen und konzentrierten Lichtes in geschlossenenRaumen gegeniiber 
den normalen Lampen mittlerer Leuchtkraft vielfach in halbmattierter Ausftihrung bevorzugt. 
Als besonders stoBfeste Lampen empfehlen wir unsere 

Bergmann-Spiraldrahtlampen, 
die bezuglich des Fadensystems den Sparwattlampen ahnlich, aber ohne Gasfullung her- 
gestellt werden. Der Leuchtfaden ist zu einer feinen Spirale aufgewickelt, wodurch der 
Lcuchtkorper verkiirzt und auf einen kleinen Raum zusammengedrangt wird. Diese Lampen 
sind stoflfester als die sogenannten „normalen w und eignen sich daher besonders fiir 
Betriebe, die andauernden und groBeren Erschutterungen ausgesetzt sind. Die Formen 
sind kleiner als bei den gewohnlichen Lampen und werden deshalb fur solche Beleuchtungs- 
korper vcrwendtt, bei denen kleinere Ausfuhrungen erwiinscht sind. 

Bergmann-Kohlefadenlampen 

stellen wir nur in Birnenform her. Da der elektrischc Energieverbrauch dieser Lampen 
ungeffthr dreimal so hoch ist wie bei den entsprechenden Metalldrahtlampen-Typen, werden 
diese Lampen nur in solchen Anlagen gebraucht, wo es auf die Stromkosten nicht ankommt 
Wegen ihrer groBern StoBfestigkeit benutzt man Kohlefadenlampen besonders dort, wo groBere 
Stabihtat crforderlich ist und die rotliche Lichlfarbe dieser Lampen nicht storend wirkt. 
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Lieferbedingungen 



1. Bergmann-Lampen werden ausschliefilich versteuert geliefert und durfen nur nach 
besonderer Vereinbarung ins Ausland versandt werden. Die Lieferung an Spediteure 
ist unzulassig, vielmehr mufi die Lieferung direkt an den Besteller oder seine in- 
landischen Kunden erfolgen. 

2. Die Preise gelten ohne jeden Abzug. 

3. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers nach unserer Wahl. Bestellungen im 
Bruttowerte von mindestens 50 luftleeren Lampen bzw. von mindestens 100 Kohle- 
fadenlampen fiihren wir frei deutsche Post- oder Bahnstation aus einschl. Verpackung. 

4. Die Berechnung der Lampen erfolgt in Reichsmark zu den am Tage der Lieferung 
geltenden Listenpreisen, Rabatten und Bedingungen. (1 Reichsmark = 10 42 amerik- 
Dollar.) 

5. An uns unbekannte Kunden liefern wir nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme, 
Voraussetzung fiir die Lieferung ist der Empfang uns geniigender Auskiinfte, auch dann, 
wenn der Auftrag bereits ohne Vorbehalt bestatigt sein sollte. 

6. Alle mundlichen Vereinbarungen, sowie die Angebote unserer Vertreter und die uns 
durch diese uberschriebenen Bestellungen bedurfen zu ihrer Gultigkeit unserer Bestati- 
gung. 

7. Beschwerden konnen nur binnen 14 Tagen nach Lieferung beriicksichtigt werden 
und auch nur, soweit die Lampen gebuhrenfrei zur Untersuchung nach Berlin zuriick- 
sandt werden. Die beanstandeten Lampen werden je nach unserem Prufungsergebnis 
gegebenenfalls nach unserer Wahl in natura ersetzt, oder es wird dafur Gutschrift 
erteilt. Weitere Anspruche konnen nicht beriicksichtigt werden. 

8. Fur Lieferungsverzogerungen und -beschrankungen, die durch hohere Gewalt oder 
ohne unser Verschulden, wie durch Krieg, Unfall, Streik usw. entstehen, ubernehmen 
wir keine Verantwortung. 

Lieferungsverzogerungen und -beschrankungen berechtigen den Besteller nicht, er- 
teilte Auftrage zuriickzuziehen oder Schadenersatzanspruche irgendwelcher Art zu 
stellen. 

9. Anderungen der Konstruktionen, Abmessungen und Bezeichnungen bleiben uns vor- 
behalten. 

10. Es ist nicht statthaft, in Anzeigen, Drucksachen und Rundschreiben irgendwelcher 
Art andere Preise oder Angaben abzudrucken, als die in unseren Preislisten und 
Preisblattern enthaltenen. 
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11. Bei einem Weiterverkauf durfen die jeweils festgesetzten Listenpreise und Rabatte 
weder unmittelbar, noch mittelbar unterboten werden. Es durfen beim Weiterverkauf 
nur die Preise zugrunde gelegt werden. die den Einkaufspreisen entsprechen. 

12. Falls beim Weiterverkauf von Lampen die in diesen Bestimmungen gegebenen Vor- 
schriften nicht eingehalten werden, sind wir ohne weiteres, unbeschadet sonstiger 
Anspriiche, zur Aufhebung der Lieferungsverpflichtung berechtigt. Beim Weiter- 
verkauf von Lampen sind Abnehmer und Unterabnehmer zu verpflichten, dieselben 

Bedingungen einzuhalten. 

13. Die Lieferung an Warenhauser zum Zwecke des Wiederverkaufes und an Einkaufs- 
vereinigungen ist nicht gestattet. 

14. Wir behalten uns jederzeit vor, Preisanderungen vorzunehmen und die Liefer- 
bedingungen abzuandern, Im Falle von Preisanderungen steht beiden Teilen mangels 
anderer Vereinbarung das Recht zu, von diesem Abkommen zuriickzutreten. 

15. Bei Jahresabschliissen ist monatlich ein Zwolftel der abgeschlossenen Stiickzahl ab- 
zurufen; zur Mehrlieferung sind wir nur nach MaBgabe unserer Lieferfahigkeit ver- 
pflichtet, 

16. Durch die Cberschreibung von Auftragen erklart der Besteller sein Einverstandnis 
mit vorstehenden Bedingungen. 

17. Erfullungsort fur Lieferung und Zahlung ist Berlin-Mitte. 
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Bergmann - Draht - Lampen 

aus gezogenem Leuchtdraht 




Luftleere Lampen 



Licht- 
starke 

HK 


Spaunung 
Volt 


Abme; 

Birnenform 

Liinge 
etwa 
mm 


sungen 

Kugelform 

1 Lange 
etwa 
mm 


P 

(einsebl. Gltih 

Birnenform 
Reichsmark 


reis 
lampensteuer) 

Kugelform 
Reichsmark 


Normale 
Postverpackung 

Stuck 

Birnen- Kugel- 
form form 


5 


20-139 


44 


105 


60 


105 


1,20 


1,40 


50 


50 


10 


20-169 
170—260 


51 
56 


120 
135 


70 
70 


120 
130 


1,20 


1,40 


50 


50 


16 


20—169 

170—260 


51 
56 


120 

135 


70 
70 


120 
130 


1,20 


1,40 


50 


50 


25 


20—169 
170-260 


51 
56 


120 

135 


80 

80 


130 
140 


1,20 


1,40 


50 


50 


32 


30-169 
170—260 


56 
60 


130 
145 


80 
80 


130 

140 


1,20 


1,40 


50 


40 


50 


50-169 
170—260 


60 
62 


145 
155 


90 
90 


145 
155 


1,20 


1,40 


40 


30 


100 


100-260 


90 


190 


~ 1 


— 


2,40 


— 


25 


— 



Bei der Bestellung ist anzugeben: Spannung, Kerzenstarke, Sockelart, Form, ob hell, mattiert (ganz 
oder halb), gefarbt, ob fur Serienschaltung (Reihenschaltung), und bei Nachbestellung solcher Lampen 

auch die Seriennurnmer. 



Bahnlarnpen auf besondere Anfrage. 
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Spiraldraht-Lampen 
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Bergmann- Spiraldraht- Lampen 

Luftleere Lampen 
Besonders widerstandsfahig 

Spiraldraht- und Sparwatt-Lampen werden nach ihrem Wattverbrauch 
bezeichnet, worauf bei der Bestellung zu achten ist. Fur die Auswahl 
der Typen in Anlehnung an die fruher ubliche Bezeichnung nach 
Kerzen dienen die Angaben unter „maximale horizontale Kerzen**. 

Bei der Bestellung ist die in der Anlage vorkommende Hochst- 
spannung anzugeben. 




Watt 



Spannung 



Volt 



Lichtstarke 



mittlere 
r&umliehe 



etwa H£ 



maximale 
horizontale 



etwa HK 



Abmessungen 



Laoge 

etwa etwa 

ni ■ m m 



Preis 

fpinschl. GlOh- 
lampensteuen 



Reicbsvark 



Norm ale 
Postverpaekung 



Stack 



Ausfiihrung in Birnenform 



15 


100—140 


9.5 


11.0 


51 


115 


1.40 


50 


25 


100—139 
140—165 
200—260 


18,0 
17,0 
15,0 


21,0 

20,0 
17,5 


51 
51 
56 


115 
115 

120 


1,40 


50 


40 


100-139 
140—165 
200-260 


30,0 
28,0 
26.0 


35.0 
33.0 
30.0 


56 
56 
60 


120 
120 

130 


1,40 


50 


60 


100-139 
140—165 
200-260 


45,0 
43,0 
42.0 


53.0 
50.0 
48.0 


60 
60 
62 


130 
130 

135 


1,40 


50 



Ausfiihrung in Kugelform 



15 


100—140 


9.5 


11.0 


60 


95 


1,50 


50 


25 


100—139 

140-165 
200-260 


18.0 
17.0 

15.0 


21,0 
20,0 
17.5 


60 


95 


l,:>o 


50 


40 


100—139 
140-165 
200—260 


30.0 
28,0 
26,0 


35,0 
33.0 

30.0 


70 


110 

• 


l,;»o 


50 


60 


100 — 139 
140—165 
200—260 


45.0 
43.0 
42.0 


53.0 
50,0 
48.0 


70 


110 


1,50 
2,40 


50 


100 


100 — 139 
140-165 
200—260 


77,0 
75.0 
74.0 


90,0 
87.0 
85.0 


90 


130 


25 
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Sparwatt-Lampen 
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Bergmann - Sparwatt- Lampen 



Gasgefullte Lampen 



A 



11 



















Preis 




Watt 


Spannuog 

Volt 


Lichtstiirke 

mittlere 
r&um- grtfBte 
lit- he 
II K ITK 


Ahmessungen 

. Liinge Hals 
etwa © 

mm rri'ii mm 


(einsehl. 

GJQh- 
lampan- 
steu e r | 

R«*ichs- 

m rk 


Noraiale 
Post- 
ver- 

packung 

Sffick 


25 


100—130 


17 


21 




115 


35 


UO 


50 




100 — 130 


35 


44 








40 


131—165 


32 


38 


60 


115 


35 


1,60 


50 




200-260 


26 


33 














100-130 


60 


75 






60 


131—165 

200-260 


50 
45 


63 
56 


70 


135 


4J 


2 


40 




100-130 


80 


100 






75 


131 — 165 


70 


88 


80 


155 


42 


2,40 


25 




200—260 


L12 


75 















100—130 


140 






100 


131-165 


100 


125 


90 


175 


42 


2,75 


26 




200-260 


95 
















100- J 30 




220 








150 


131—165 
200-260 


170 
160 


200 


100 


185 


47 


1,25 


16 




100-130 


270 


320 












200 


131-165 
200—260 


250 
225 


300 
265 


120 


205 


52 


5,75 


10 




100-130 




495 








300 


131 — 165 

200—260 


400 

360 


470 
425 


120 


260 


52 


v>o 


8 




100 — 130 


770 


900 












500 


131 — 165 

200—260 


715 

675 


840 


150 


305 


52 


1 1 ,50 


5 




100-130 


1160 


1360 










750 


131—165 
200-260 


1075 

1075 


1260 

1250 


150 


305 


52 


14. 


5 




100 — 130 


1540 


1800 










1000 


131—165 
200-260 


1540 


1800 

1670 


170 


325 


65 


17. 


2 




100 — 130 


2500 


2950 










L500 


181—165 

200-260 


2310 

2300 


2710 


200 


365 


60 


w>- 


1 




100 — 130 




4000 








2000 


131 — 165 
200-260 


3400 
3150 


4000 
3700 


240 


386 




:*;>, 


1 



Bei der Bestellung 1st anzugeben: Wattverbrauch, Spannung, Sockelart Ibis 200 Watt normal mit 
Edison-, von 300 Watt aufwarts normal mit Goliath-Sockel), ob hell, mattiert oder halbmattiert 
Lampen unter 100 Volt auf besondere Anfrage. Die Angaben der Lichtstarken sind ungefahr fQr 
110 oder 150 oder 220 Volt. Diese Lampen werden nur ftir senkrechte Brennlage hergestellt. Es 
ist bei Bestellungen mdglichst die im Leitungsnetz auftretende Htichstspannung anzugeben 
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Kerzen-Lampen 
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Bergmann-Kerzen-Lampen 

Luftleere Lampen 



Lichtstarke 
HK 


Spannung 
Volt 


Abmessungen 

Lange 

etwa etwa 
mm mm 


Preis 

(einachl. Glflh- 
lampenstenerj 

Reichsmark 


Normale 

Post- 

verpackung 

Stack 


5 


50—139 


35 117 


1,50 


100 


10 


50—169 
170—260 


35 
40 


117 
125 


1,50 


100 


16 


50-169 
170-260 


35 117 
40 125 


1,50 


100 


25 


50—169 
170-260 


40 
40 


125 
125 


1,60 


100 



Bei der Beslellung ist anzugeben: Spannung, Kerzenstarke, Sockelart, ob hell, mattiert oder halb- 
matt Oder gefarbt. - Fur Reihenschaltung (Serienlampen) ist bei Nachbestellungen die Serien- 

nummer auch anzugeben. 



AufscMage: 

Opallampen 25 

Mattieren , 

Rrben - .' .' 10 

Spezialsockel Reichsmark 0,04 netto 

Sonderstempel 003 

Goliathsockel bis 200 Watt 025 

Edisonsockel von 300 Watt an . n mm 
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Kohlefaden-Larapen 
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Bergmann - Kohlefaden- Lampen 




Lichtst&rke 

etwa UK 


rang 

Voir 




Pre [| 

(steuerfrei i 

i^mark 


Normal*' 

ver pack ung 
Btfleta 


]-, 


260 


lif. hell 


0,«J0 


100 


25 u. 32 


20—260 


■ 


o,<;o 


60 


50 


95—260 


n n 


1,20 


50 



Zuschlage: 

Kugelform 20 

Kerzen- und Rohrenform ... . . 30 

Naturglas . loo 

Mattieren 3 

Farben ... . . .10 

Sonderstempcl Reichsmark 0,03 netto 

Ohnc Spitze ausschl Photolampcn ... ,. 0,0o „ 

Spczialsockcl „ 0,01 

Bcsondere Verankerung „ 0,04 „ 
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Sparwattlampen 




J2 



